Artikel [Beschreibung  _ [MJ  [ZEG Art.Nr. 


20215128" Wildeross 24-G. |2015] | 
[Rahmen in 2 verschied. _|TC-621 sw-matt (A) |  [553-00044 | 
Farben: _[TC-0303 weiss-matt (B) DD | [553-00244 | 
Federgabel ____________|NVX-P , f. V-Brake sw-matt | fnichtifb. | 
Federgabel __________|NVX-P , f. V-Brake weiss-matt |  |nichtitb. | 
Federgabel Alternative _|NEX 4610 V-Brake sw-matt |  [060-73240 | 
Federgabel Alternative [NEX 4610 V-Brake weiss-matt | [060-73239 | 
Steuersatz [CH-281TCBW sw | [060-87800 | 
Spacer do BD oo S e 
Spacer þa A o e S 
AS-601, 25,4mm, 15° sw-mat 90mm | |061-72562 | 
Vorbau JAS-601, 25,4mm, 15° sw-mat 110mm |  [061-72564 | 
AS-601, 25,4mm, 15° sw-mat 120mm |  [061-72565 | 
leer 2 _____|HB-RBI1-ENM, 25,4mm,640/20mm 9° Styx sw__ | [nichtifb. | 
Lenker Alternative ___|HB-RB11-ENM, 25,4mm,630/30mm 9° Styx sw_ | [061-72338 | 
C 
Sattelstütze 2 2 |SP-243, sw-matt, Styx, 31.6mm | [061-32417 | 
Sattel Atentivv Wr Oo [061-30705 | 
Sattel Atemtivv JswD | [061-30706 | 
Sattel Alternative Weiss | __[060-30768 | 
Sattelschelle frot BD o o ooo SO oeg 
Sattelschelle Alternative blau (A) | ___lo61-31759 | 
Brems/Schalthebel [Shimano ST-EF 51 A 3/8-f. sw paarweise | [nicht itb. | 
Bremshebel li. Altern. [Shimano ST-EF 51 34. | [060-82512 | 
Bremshebel re. Altern. [Shimano ST-EF 51 8f. |  |060-82516 | 
Bremse VR/HR_ [TEKTRO 837AL-EN sw | [040-20202 | 
Felge [DBM sw, 32L, geschliffen, ohne Dekor | [060-34068 | 
Speichen [2m Stahl si | oo0-o0000 | 
VR Nabe Formula 32L. sw. | [nichtitb. | 
HR Nabe [Formula 32L sw. Kasse | [nime 
VR Alternative |28" Tor 21 sw TX800 sw. Speichen silber | ___[060-50545 | 
HR Alternative |28" Tour 21 sw RM70 sw Speichen silber | __[060-51549 | 
Reifen VR/HR____|VRB346 40-622 sw/weissring | [01005215 | 
Schlauch O Jay o O ooo 
KRG (Sunt. XCC-T208PBG, 48/38/28 Z 170mm sw/sw. |  |060-85487 | 
Innenlager [CH 52EN__ _ | ___[000-00ooo | 
Pedale woo SO [060-28575 | 
Kette [mozzo O ooa 
Kettenwechlser_____[RD-TX800 sw | [06082061 | 
Umwerter ____(FD-TX51 349mm Top Pul | 
Schalt/Br.hebel [Shimano ST-EF 51 A_3/8-f. sw Paarweise | [nicht itb. | 
Schalthebel li. Altern. [Shimano ST-EF 51 34. | [060-82512 | 
Schalthebel re. Altern. [Shimano ST-EF 51 8f. |  [060-82516 | 
Schaltauge [sTo sw (O |  [osooos6s | 
Kassette [SHIMANO CSHG2008, 123276 fah | [060-66722 | 


Stand 2/2015; nachfolgend Änderungen möglich 


